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ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 5 - 6 - 2015 , 
3 മണി. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ബി2 / 17063 / 2014. 


2015 മേയ് 4. 


പാർലമെന്റ് അംഗം ശ്രീ. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എം . പി. 
എന്നവരുടെ പ്രാദേശിക വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം പിലാത്തറ 
ഹോപ്പ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് ആംബുലൻസ് വാഹനം വിതരണം 
ചെയ്യാൻ താൽപര്യമുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്നും അംഗീകൃത 
ഡീലർമാരിൽ നിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക- 9, 28,000. 
നിരതദ്രവ്യം- അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - 1,500 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 750 + വാറ്റ്. 
- ടെണ്ടർ ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 4 - 6 - 2015, 2 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം നടത്തുന്ന സ്ഥലം ജില്ലാ 
- മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് (ആരോഗ്യം), സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കണ്ണൂർ. 

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ 
ഓഫീസ് (ആരോഗ്യം), സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കണ്ണൂർ. 

ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട 
- മാതൃകയിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക കരാർ തയ്യാറാക്കി 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസ് 
കിട്ടിയവർ ദർഘാസ് തുകയുടെ 5 ശതമാനം സെക്യൂരിറ്റി 
തുകയായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് ലഭിച്ച വർ 
വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനകം ആംബുലൻസ് 
വാഹനം വിത രണം ചെയ്യേ ണ്ട താ ണ് . ദർ ഘാ സു ക ൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ, നിരാകരിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള പൂർണ്ണമായ 
അധികാരം ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലാ 
മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

( ഒപ്പ്) 
ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ്, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ. 
(ആരോഗ്യം ) കണ്ണൂർ. 

(ആരോഗ്യം). 


- ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും 
5 - 6 - 2015, 2 മണി. 
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